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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 843 

5 Αυγούοτου 2005 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άρση αναδάσωσης για έκταση εμβαδού 2,01984 στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Κάβσς» περιοχής Φάρσα περιφέ¬ 
ρειας Δήμου Αργοστολιού Ν. Κεφαλλονιάς. 1 

Καθορισμάς οριογραμμών άχθης, παρόχθιας ζώνης 
και παλαιός όχθης, στο Δ.Δ. Νέας Μαδύτου του Δή¬ 
μου Μαδύτου, Ν. Θεσσαλονίκης. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2551 (1) 

Άρση αναδάσωσης για έκταση εμβαδού 2,01984 στρεμ¬ 
μάτων στη θέση «Κάβος» περιοχής Φάρσα περιφέρει¬ 
ας Δήμου Αργοστολιού Ν. Κεφαλλονιάς. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του αρ. 
1 § 1 του V. 3200/55 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε μεταγενέστερα με το ν.δ. 532/1970. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 998/1979 «περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσε¬ 
ων της χώρας» όπως αυτό συμπληρώθηκε. 

3. Τις διατάξεις του αρ. 1 § 9 του ν. 3208/2003 «Προστα¬ 
σία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογί- 
ου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα¬ 
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

4. Τις υπ’ αριθμ.α) 160417/1180/8.7.1980 καιβ) 182447/ 
3049/24.9.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 

5. Το V. 2218/13.6.1994 «περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης, τροποποίησης διατάξεων για την Πρωτο¬ 
βάθμια Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατά¬ 
ξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

6. Τον. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω- 
ση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ¬ 
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθμ.87234/7539/3.9.1997 εγκύκλιος διατα¬ 
γή Υπουργού Γ εωργίας. 


8. Την υπ’ αριθμ. 107143/1057/18.9.2003 διαταγή Υφυ¬ 
πουργού Γεωργίας. 

9. Την υπ’ αριθμ. 208/15.1.2003 απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, με την οποία 
κηρύχθηκε αναδασωτέα, λόγω αποψίλωσης έκταση εμ¬ 
βαδού 2,01984 στρεμμάτων. 

10. Την υπ’ αριθμ. 54/2003 απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κεφαλ- 
λονιάς (άρθρο 10 παρ. 3του ν. 998/1979), η οποία έκρινε, 
οριστικά και τελεσίδικα, τον χαρακτήρα της έκτασης εμ¬ 
βαδού 2,01984 στρεμμάτων ως μη δασικό και την υπ’ α- 
ριθμ. 6635/3.11.2003 βεβαίωση τελεσιδικίας αυτής. 

11. Την υπ’ αριθμ. 577/4.2.2004 εισήγηση της Δ/νσης 
ΔασώνΝ. Κεφαλλονιάς, με την οποία προτείνεται να γίνει 
άρση της αναδάσωσης για την εν λόγω έκταση, γιατί ορι¬ 
στικά και τελεσίδικα κρίθηκε ότι δεν είναι ούτε δάσος, ού¬ 
τε δασική με αποτέλεσμα να έχει ανατραπεί η αιτιολογική 
βάση με την οποία αυτή είχε κηρυχθεί ως αναδασωτέα, α¬ 
ποφασίζουμε: 

Αίρουμε την αναδάσωση για έκταση εμβαδού 2,01984 
.στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Κάβος» περιοχής 
Φάρσα Περιφέρειας Δήμου Αργοστολιού Ν. Κεφαλλονιάς 
και η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ’ αριθμ. 
208/15.1.2003 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περι¬ 
φέρειας Ιόνιων Νησιών. Η έκταση προσδιορίζεται από τα 
στοιχεία: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, όπως φαίνονται στο συνημμένο 
απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και ορί¬ 
ζεται ως εξής: 

Ανατολικά: Με δασική και μη δασική έκταση. 

Δυτικά: Με μη δασική έκταση. 

Βόρεια: Με μη δασική έκταση. 

Νότια: Με βραχώδη ακτή θαλάσσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κέρκυρα, 13 Απριλίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΕ4 
ΪΪΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΜΚΪΜ ΝΗΣίΙΜ 
Α/ΝΣΗ ΔΑΣίϊΝ ΚΕΦ/ΜΑΣ 


Ανήκειοχην αριθμ.; \-Α- 

Αιεβφαση Π.Ι.Ν. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.ΥΧ μεαρώμ.; 6Ϊ12Μ 
ΔΗΜΟΣ; ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΘΕΣΗ; «Κάβος» κεριο^ς Φάρσα 
Κ/«ΜΑΚΑ: ί: 5.00} 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ : ;■·; /ί ο «ί /ι: 

■ κ Α,Β,Γ^Ε,ΖΛ - της Ηρος άρση ανα&ισωιόις έκϊοσης 

Α εμβαδού 2,01984 στρερράρον ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα 


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ί ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Αργοστόλι .. .1 £. . 

Κέρκυρα .... | Αργοστόλι ί 
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ΓΕΝ1ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ..| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Λ) ΔΑΣΩΝ 1 χ-'" 
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Αρίθ.5120 (2) 

Καθορισμός οριογραμμών όχθης, παρόχθιας ζώνης και 
παλαιός όχθης, στο Δ.Δ. Νέας Μαδύτου του Δήμου 
Μαδύτου, Ν. Θεσσαλονίκης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 7του ν. 2971 /2001 (ΦΕΚ 285 τ.Α'/ 
19.12.2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας». 

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως 
των διατάξεων περί αιγιαλού». 

3. Τις διατάξεις του αρ. 2 ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής 
αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19παρ. 5 ν. 2344/1995 του 
άρθρου 52 παρ. 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 του 
V. 2240/1994, δυνάμει των οποίων οι αρμοδιότητες του Υ¬ 
πουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβαστεί στσυς 
Νομάρχες ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή, σε 
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/ 

1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων 
των Περιφερειακών Διευθυντών, οι αρμοδιάτητες πλέον 
του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέατης Περιφέ¬ 
ρειας που ασκούνται από τον Αναπληρωματικό Περιφε¬ 
ρειακό Διευθυντή. 

5. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 1 και της παρ. 6 του ίδιου άρθρου του ν. 2503/ 

1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 107/Α’), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφε¬ 
ρειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που 
συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού 
ή Νομαρχίας, δεν υττήχθησαν στην ενιαία οργανική μο¬ 
νάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά απο¬ 
τελούν από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο¬ 
νομικών. 

6. Το υπ’ αριθμ. 28979/31.7.1997 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης τσυ Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διαί- 
κησης και Απσκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο, οι αρμο¬ 
διότητες του Γενικού Γ ραμματέατης Περιφέρειας σε θέ¬ 
ματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέ- 
ρονται από 1.9.1997 στον Υπουργό Οικονομικών. 

7. Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ10685/17.3.2004 (ΦΕΚ519/Β7 
17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υ¬ 
πουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 

8. Το V. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/τ.Α/28.1.2004), άρθρο 46, 
παράγραφο 21, με το οποίο οι αρμοδιάτητες του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών και Οικονομίας, οι οποίες άνηκαν ή είχαν 
μεταβιβασθεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κι αφορούν θέ¬ 
ματα και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, 
περιέρχονται στο Γ ενικό Γ ραμματέα της Περιφέρειας, ε¬ 
κτός των θεμάτων Υ.Δ.Ε. 


9. Την υπ’ αριθμ. 1030057/795/Α.0006/7.4.2004 εγκύ¬ 
κλιο της Δ/νσης Οργάνωσης. 

10. Την υπ’ αριθμ. οικ.7439/19.8.2004 απάφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
5631/26.7.2000 απάφασής μας (ΦΕΚ 1339/Β/6.11.2000) 
περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπσ- 
γραφής «με ενταλή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στα Γενικά Διευθυντή, 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γ ρα¬ 
φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας κεντρικής Μακε- 
δανίας». 

11 .Την από 9.2.2005 Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του 
V. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α/19.12.2001) «Περί αιγια- 
λού και παραλίας» αρμάδιας Επιτροπής καθορισμού ο- 
ριογραμμών όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιός όχθης 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Μαδύτσυ του Δήμου Μα¬ 
δύτου του Νομού Θεσσαλονίκης. 

12. Το από 20.12.2004 τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:500, σε μια (1) πινακίδα, το οποίο 
συντάχθηκε από τον Αθανάσιο Τριανταψυλλίδη, Αγρονό¬ 
μο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε νο¬ 
μότυπα για την ακρίβεια της αποτύπωσης από τη Νίκη Λε¬ 
μονή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υ¬ 
πηρεσίας Ν. Θεσσαλσνίκης, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
τουν. 2971/2001. 

13. Το υπ’ αριθμ. 3359/16.6.2005 έγγραφο της Κτηματι¬ 
κής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης, με το οποίο διαβιβά¬ 
στηκε στην Υπηρεσία μας ο σχετικός φάκελσς του θέμα¬ 
τος, αποφασίζουμε: 

1. Επικυρώνουμε την από 9.6.2005 έκθεση της κατά το 
άρθρο 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α/19.12.2001) «Πε¬ 
ρί αιγιαλού και παραλίας» αρμόδιας Επιτροπής καθορι¬ 
σμού οριογραμμών όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιός 
όχθης, με τη σύνθεση που προβλέπεται από το άρθρο 31 
του ίδιου νόμου, στο Δ.Δ. Νέας Μαδύτου του Δήμου Μα¬ 
δύτου του Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το από 
20.12.2004 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, 
κλίμακας 1:500, σε μια (1) πινακίδα, το οποίο συντάχθη¬ 
κε από ταν Αθανάσια Τριανταψυλλίδη, Αγρονόμο Τοπο¬ 
γράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε νομότυπα 
για την ακρίβεια της αποτύπωσης από τη Νίκη Λεμονή 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπη¬ 
ρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 
V. 2971/2001. 

2. Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, καθορίστηκε η ο- 
ριογραμμή της όχθης, με κόκκινη συνεχή πολυγωνική 

γραμμή με στοιχεία 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13. 

14, 15, 16, 17,18, 19, 20, της οποίας οι κορυφές εξασφα¬ 
λίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. 

3. Η οριογραμμή της παρόχθιας ζώνης, με κίτρινη συ¬ 
νεχή πολυγωνική γραμμή με στοιχεία Τ, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 
7’, 8’, 9’, ΙΟ’, 11’, 12’, 13’,... 20’, της οποίας οι κορυφές 
εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δί¬ 
κτυο. 

4. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής, υψίσταταιο- 
ριογραμμή παλαιός όχθης, που συμπίπτει με το προς τη 
λίμνη όριο διανομής κληροτεμαχίων του Υπ. Γεωργίας, μ 
μπλε συνεχή πσλυγωνική γραμμή με στοιχεία 1", 2", 3", 4", 
5", 6", 7", 8", 9", 10", 1 Τ', 12", 13" 20", της οποίας οι κο- 
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ρυφές εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό 
Δίκτυο. 

5. Καθορίζεται παρόχθια ζώνη, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 του ν.2 971/2001, πλάτους 10 μέ¬ 
τρων. 

Η απόφαση μαζί με την έκθεση της Επιτροπής καιτο Το- 
πογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2005 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 


ΕΚΘΕΣΗ 

Επιτροπής Καθορισμού των οριογραμμών όχθης, 
παρόχθιας ζώνης, παλαιός όχθης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2971/2001 

Καθορισμός των ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και πα¬ 
λαιός όχθης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Μ αδύτου 
του Δήμου Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης». 

Θεσσαλονίκη 9.2.2005 οι υπογεγραμμένοι: 

1. Ελευθερία Καλόγερό, αρχιτέκτων μηχανικός με Α’ 
βαθμό, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρε¬ 
σίας Ν. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος, 

2. Παναγιώτης Χαπιζάνης τοπογράφος μηχανικός με Α’ 
βαθμό, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσα¬ 
λονίκης, μηχανικός Δημοσίου, ως μέλος, 

3. Νικόλαος Ροΐδης, τοπογράφος μηχανικός με Α' βαθ¬ 
μό, Προϊστάμενος Τμήματος Θικοπεδικών Χώρων και Υ¬ 
δραυλικών Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ¬ 
σαλονίκης, ως μέλος, 

4. Αναστάσιος Φούτσης, ιχθυολόγος με Α’ βαθμό, υ¬ 
πάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονί¬ 
κης, ως μέλος, 

5. Κων/νος Τσίλιας, τοπογράφος μηχανικός με Α’ βαθ¬ 
μό, νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Πολεοδομίας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ως μέλος 
του τακτικού μέλους κωλυομένου, 

6. Ευθύμιος Θεοδωρίδης, αρχιτέκτων μηχανικός με Β’ 
βαθμό, της Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας, νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυ¬ 
ντή της υπηρεσίας αυτής, ως μέλος του τακτικού μέλους 
κωλυομένου, 

που αποτελούμε την Επιτροπή Καθορισμού Όχθης - 
Παρόχθιας Ζώνης - Παλαιός Όχθης δυνάμει του άρθρου 
3του V. 2971/2001 και της υπ’ αριθμ. 5598/23.7.2004 (ορ¬ 
θή επανάληψη 10.1.2005) απόφασης του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συ¬ 
γκλήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 641/7.2.2005 πρό¬ 
σκληση της προέδρου της μετά απά αυτοψία στην 
προαναφερθείσα τοποθεσία την 9.2.2005 και αφού λάβα¬ 
με υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθμ. 4066/28.12.2004 έγγραφο του Δήμου 
Μαδύτου για καθορισμό ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης 
και παλαιός όχθης στην προαναφερθείσα περιοχή. 


2. Το από 20.12.2004 τοπογραφικό και υψομετρικό διά¬ 
γραμμα που συντάχθηκε σε μία πινακίδα με κλίμακα 
1:1.000 από τον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, τοπογράφο 
μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε νομότυπα από την 
Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκηςτην 8.2.2005, όπως ο¬ 
ρίζει το άρθρο4παρ. 2του ν. 2971/2001. 

3. Τις διατάξεις του ν. 2971 /2001 (ΦΕΚ 285Α/2001). 

4. Την αντίληψη που σχηματίστηκε από την επιτόπια ε¬ 
πίσκεψη για το πλάτος της βρέχόμενης ζώνης της ξηράς 
και άλλων συναφών στοιχείων, που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 9 του V. 2971 και ειδικότερα ότι: 

α) Η γεωμορφολογία του εδάφους περιλαμβάνει χαλα¬ 
ρά ιζήματα χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις με υψόμετρα που 
φαίνονται στο διάγραμμα, που δεν παρουσιάζουν έντο¬ 
νες διαφορές. Είναι μικρότερες του 1 μέτρου. Υφίοταται 
κρηπιδό - τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα και δύο (2) 
χωμάτινοι βραχίονες. Στην περιοχή εκβάλει μικρός δίαυ¬ 
λος ομβρίων. 

Η όχθη περιλαμβάνει συνεχόμενες πεδινές εκτάσεις, ε¬ 
κτός σχεδίου, μη δομημένες. 

Η βλάστηση είναι φυσική, χαμηλή και ποώδης και εσώ¬ 
τερα υπάρχουν δέντρα. 

β) Στην περιοχή δεν εντοπίσθηκαν παράκτιοι φυσικοί ό¬ 
ροι. 

γ) Η περιοχή δεν προσβάλλεται από ισχυρούς ανέμους. 

δ) Η μορφολογία του πυθμένα είναι αμμώδης αργιλώ¬ 
δης, με ήπιες κλίσεις και μικρά βάθη κοντά στην ακτή. 

ε) Δεν υφίσταται έντονος κυματισμός. 

στ) Υφίστανταιτεχνικά έργα, όπως αυτά προαναφέρθη- 
καν, χωρίς απόφαση για παραχώρηση χρήσης προς εκτέ¬ 
λεση των (υπάρχει αίτημα του Δήμου Μαδύτου για την ε¬ 
φαρμογή του άρθρου 27, του ν. 2971 /2001). 

ζ) Υφίστανται εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύν¬ 
σεις ως Πάρκο Φυσικής Αναπαραγωγής Ψαριών, Κέ¬ 
ντρο Πληροφόρησης - Ενημέρωσης Επισκεπτών - Σπου¬ 
δαστών, καθώς και Εκθετήριο Πανίδας Χλωρίδας και Υ- 
γροτόπου. 

η) Δεν υφίστανται Δημόσια Κτήματα διαχείρισης του Υ¬ 
πουργείου Όικονομικών. ΥπάρχειΔημοτική έκταση που α¬ 
ντιστοιχεί στο αρ. 38 τεμάχιο του Υπουργείου Γεωργίας 
που παραχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1965/12.5.2003 α¬ 
πόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. 

θ) Δεν υφίσταται Εθνικό Κτηματολόγιο. 

ι) Εμπίπτει σε προστατευμένη περιοχή (συνθήκη Βαπι- 
δ3Γ) ως Εθνικό Πάρκο Υγρότοπος- Βιότοπος Αίμνης Βόλ¬ 
βης - Κορώνειας ΦΕΚ 248Δ/5.3.2004). 

5. Τα στοιχεία της υφιστάμενης στην περιοχή οριστικής 
διανομής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας του αγροκτήματος Ν. Μαδύτου που έχουν ε¬ 
φαρμοστεί στο διάγραμμα και συγκεκριμένα το προς τη 
λίμνη όριο του τεμαχίου 38, αποφασίζουμε: 

1) Καθορίζουμε στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμ¬ 
μα: 

α) Την οριογραμμή της όχ ης με κόκκινη συνεχή, πολυ¬ 
γωνική γραμμή με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 της οποίας οι κορυφές εξα¬ 
σφαλίζονται από τα Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. 
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β) την οριογραμμή της παρόχθιας ζώνης με κίτρινη συ¬ 
νεχή, πολυγωνική γραμμή με στοιχεία 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 
8', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 15', 16', 17', 18', 19', 20', της ο¬ 
ποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγω- 
νομετρικό Δίκτυο. 

2) Αποφαινόμαστε ότι υφίσταται παλαιό όχθη που συ¬ 
μπίπτει μετά προς τη λίμνη όριο διανομής κληροτεμαχίων 
του Υπ. Γεωργίας, με μπλε συνεχή, πολυγωνική γραμμή 
με στοιχεία 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 
14", 15", 16", της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από 
το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. 


3) Καθορίζουμε παρόχθια ζώνη, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 του ν. 2971/2001, πλάτους 10 μέτρων. 

Η Επιτροπή 

Η Πρόεδρος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 

Τα Μέλη 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΪΔΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΤΣΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΛΙΑΣ, 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 




7876 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 







































































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


7877 


































































































































7878 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 




X 

θ 

9 


X 

5 


3 

8 

§ 

1 

§ 

3 

δ 

X 


3 

1 


δ 

1 






Η 

5 

« 


(ϊ 

2 

3 

¥ 

α 

Γ3 

Β 

« 

- 









1 

X 

3 


1 

ϊ 

1 

1 

Τ 

ε 

2 

Κ 

δ 

δ 

Κ 


? 

§ 





> 














































V 

ί" 


1- 



3 

■- 

~ 

■2 

V 


δ 






»Ι 

Κ 

3 

2 

8 

» 

- 

8 

8 

α 

3 

3 

3 

3 

Μ 

δ 

δ 


? 



5 

δ 


5 

δ 

ξ 


δ 

« 


1 

1 

1 

1 

2 

1 

« 

ί 

ϊ 

» 






















< 

ΐ 

2 

Ι? 

X 

8 

« 

2 


3 

3 

Κ 

Κ 

¥ 

δ 

ί 

« 

« 

Β 

2 


φ 


Η 

£ 

1 

3 

3 

2 

3 

1 

§ 

1 

3 

Κ 



1 

1 



3 


δ 

δ 

< 






















- 




(η 

ϊ» 



ίτ 

5 










X 


« 

9 



κ 

3 




β 

” 

« 

Γ 

3 

3 

>ς 


3 

ο 

3 


1 

2 

δ 

1 

£ 

ί 

δ 

1 

1 

1 

1 

3 


1 

? 

1 

1 

1 

β 




5 

£ 

- 

•5 

Β 

« 

3 

3 

X 

3 

3 

3 

δ 

2 

X 

(« 

3 

3 

2 

§ 

3 

3 

X 

1 


1 

ί 

ϊ 

1 

ί 

8 

1 

1 

§ 

@ 


X 



§ 


- 




·« 

■» 


• 


2 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

8 

2 





ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




































































































































